



LES ROSES. 
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ROSA CANINA GRANDIFLORA. 

R. Germinihus sitbglobosis, glabris ; peclunculis hispidis; pedolis 
caulec/ue aculeads. (N.) 

R. Canina fugens. Index Rosar, cjiias Flexice incol. Lemeunier. MS. 

LE ROSIER CANIN, 

( var. a grandes fleurs .) 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux qui s’éléve á la hauteur de trois ou quatre 
pieds. Ses branches sont armées d’aiguillons forts, recourbés, 
souvent réunis en vertid lie au-dessous des stipules. Les feuilles 
se composent de trois, cinq, méme de sept folióles, glabres 
sur les deux faces, vertes en-dessus, plus pales en-dessous. 
Le pétiole qui les supporte, garni de quelques petits aiguillons, 
est muni de poils serrés et glanduleux lesquels s’étendent sur 
la nervure principale et quelquefois sur les nervures íatérales 
les plus saillantes : á sa base sont des stipules étroites, poin- 
tues au somraet, denticulées, ciliées et glanduleuses en leur 
bordure. Les fleurs, Íatérales et terminales, sont quelquefois 
solitaires, mais le plus souvent disposées par trois á Fextrémité 
des ramuscules qui croissent le long des branches principales. 
Elles sont portées par des pédoncules et des pédicelles garnis 
de quelques petits poils glanduleux; chaqué pédieelle est muni, 
á sa base, de bractées opposées á bords ciliés et glanduleux. 
Le tube da cálice, á-peu-prés rond, est absolument glabre. 
Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples, 
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